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SIEMENS • Modd. SM 738 e SM 7138. Appareruhio AM/FM. Gamme d'ondu: medic, corle e ill Ira cor te (FMl. Medie frequenze: 469 ke/s e 10,7 Me/s. Vedi retro labella di turatura <■ 

ire, nonche vairianti per i niodd. RR 738 B e RR 7138 C. Potenza d’uscita 3 watt. Consume 50 watt. 


posizione organi da regolare. 









